. Feliks Sedzikowski 


Proboszez w Jaworzniu, 


Poddziekani Dekanatu Nowogörskiego, b. Kanclerz Konsystorza Krakowskiego, 


Dyrektor Szkoly Sw. Andrzeja, 


przezywszy lat 61 a kaplanstwa 37, zmarl dnia 25 Lutego 1881 r. 
Saas 


Wyprowadzenie do kosciola w Jaworzniu nastapi w Niedziele dnia 27 Lutego b. r. wieczorem, a nazajutrz 
po odprawioném Nabozenstwie zwloki na Cmentarzu miejscowym pogrzebane zostana. 


Do oddania ostatniej przystugi zmarlemu kaplanowi, stroskana familia zaprasza Wielebne Duchowienstwo 
i poboznych Wiernych. 


W drukarni ,CZASU* w Krakowie. 


